 Prognoza meteo pentru septembrie: Prima luna de toamna va avea temperaturi de vara Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social meteo Prognoza meteo pentru septembrie: Prima luna de toamna va avea temperaturi de vara Duminica, 08 Septembrie 2019, ora 10:38 6330 citiri Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind calduroasa, cel putin in primele doua decade, iar precipitatiile vor fi mai reduse cantitativ fata de cele inregistrate in lunile de vara, conform prognozei pe luna septembrie, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) Valorile temperaturilor medii lunare inregistreaza o scadere destul de mica comparativ cu ultima luna de vara, la aceasta contribuind perioada mai scurta de stralucire a Soarelui si noptile mai lungi si mult mai racoroase "Din datele inregistrate in perioada 1961-2018 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii septembrie depaseste 18 grade Celsius doar in Lunca Dunarii, pe litoral si izolat, in Delta Dunarii In Campia Romana, in zonele deluroase ale Olteniei si Munteniei, in Dobrogea, Campia de Vest, in estul si sudul Moldovei, mediile de temperatura a aerului se situeaza intre 16 si 18 grade Celsius", arata prognoza ANM De asemenea, valori mai moderate, intre 12 si 16 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramuresului, celei mai mari parti a Moldovei si Subcarpatilor In depresiunile intramontane si in zona montana joasa (sub 1500 de metri), temperaturile medii vor fi cuprinse intre 8 si 12 grade Celsius, iar in zonele montane mai inalte (peste 1500 metri) aceste valori coboara pana la 4 - 8 grade Celsius, in timp ce la Vf Omu pot ajunge chiar sub 3 grade Celsius Ads Potrivit meteorologilor, de-a lungul timpului au existat si ani in care luna septembrie a fost una deosebit de calda "La 26 statii meteorologice temperatura maxima absoluta a lunii a fost cuprinsa in intervalul 39 - 43,5 grade Celsius, 19 dintre aceste maxime au fost inregistrate in perioada 7 - 9 septembrie 1946, doua in 1952, pe 1 septembrie si numai cate una in 1962, respectiv 1968", precizeaza specialistii ANM Temperatura maxima absoluta lunara din Romania, inregistrata la statiile meteorologice, este de 43,5 grade Celsius, la Strehaia, in data de 8 septembrie 1946 Potrivit ANM, maxima absoluta de la Bucuresti a fost de 39,6 grade Celsius, inregistrata in data de 9 septembrie 1946, la statia meteorologica Bucuresti-Filaret La statia meteorologica Bucuresti-Baneasa, maxima absoluta a lunii septembrie s-a inregistrat tot in septembrie 1946, in doua zile consecutive, 8 si 9 septembrie si are valoarea de 38,6 grade Celsius In ceea ce priveste temperatura minima absoluta din aceasta luna, aceasta scade la aproape toate statiile meteorologice sub 0 grade Celsius Analiza ANM arata ca temperatura minima absoluta a lunii septembrie este minus 15 grade Celsius, inregistrata la Vf Omu, in data de 28 septembrie 1935 Ads Specialistii meteo sustin ca luna septembrie este o luna mai putin instabila, chiar si fata de august, datorita persistentei deasupra cele mai mari parti a Europei, a unui brau de presiune atmosferica relativ ridicata, ce uneste Anticiclonul Azoric cu maximul barometric est european Din punct de vedere al precipitatiilor, acestea sunt mai reduse cantitativ, in medie, in luna septembrie fata de cele din lunile de vara, cand instabilitatea este mai accentuata Astfel, din datele inregistrate in perioada 1961-2018, la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca medii lunare multianuale ale cantitatii de precipitatii sunt cuprinse intre 30 si 50 de litri/metru patrat pe areale extinse din Campia Romana, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Moldovei, in Campia de Vest si partial in vestul Transilvaniei Cantitati sub 30 de litri/mp sunt caracteristice unor zone restranse din Delta Dunarii, intre 50 si 75 litri/mp se inregistreaza in Subcarpati, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in Dealurile Vestice, Maramures si Bucovina, dar si in partea centrala a Campiei Romane; peste 75 litri/mp se inregistreaza in zona montana, iar in Muntii Rodnei, Muntii Semenic si in Masivul Retezat, acestea pot depasi 100 de litri/mp Ads Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii inregistrata la statiile meteorologice din Romania este de 434,7 litri/mp la Piatra Neamt, in anul 1912 In cazul cantitatii maxime absoluta lunara de precipitatii cazute in 24 de ore, la statiile meteorologice, acesta este 161,4 litri/mp si a fost inregistrata la Bucuresti-Filaret, in data de 20 septembrie 2005 Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu, propus de PSD pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii - Surse Biroul Permanent Județean al PSD Dolj a hotărât ca propunerea organizației pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii să fie Cristian Vasilcoiu Informația a fost făcută Kelemen Hunor se opune testării gratuite în vederea obținerii certificatului digital: ”Nu se poate să îți plătească statul Nu vrei vaccin, vrei teste” Kelemen Hunor a declarat luni, 13 decembrie, că nu este de acord ca statul să suporte costurile testării gratuite pentru angajații care vor să obțină certificatul digital, dar care nu vor # prognoza meteo septembrie Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: AGERPRES Comentarii Adauga primul comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Imaginile care fac inconjurul lumii: cum a fost filmat Toto Wolf, seful de la Mercedes, dupa ce Hamilton a pierdut titlul mondial TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Ads Top stiri din Actualitate Teoriile conspiraționiste "țesute" în ploaie de fanii Dianei Șoșoacă Senatoarea, "scoasă pe tușă" când parlamentul discută despre SRI Stare de alertă în Băile Tușnad Locuitorii - fără apă potabilă de mai multe zile Primăria nu are bani să repare conducta spartă Marocanul suspectat de oribila crimă din Iași a fost la spital să se trateze: "Avea o plagă tăiată la mână" Medicii n-au știut cine este Testele antigen ar urma să fie refuzate pentru certificatul verde Propunerea, avansată de PNL - Surse Un român beat a intrat cu mașina direct în trecători pe străzile unui oraș din Italia Oamenii s-au năpustit asupra lui Uniunea Naţională a Comunităţilor de Romi critică autoritățile pentru comunicarea din timpul pandemiei: ”Teama de medici este un motiv pentru care oamenii nu se vaccinează” Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 